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世界 一 の バ パワ ー ジ ショ ベル テー カー,. 米国 ビ サ イ ラス エリ 
ー 社 と 技術 提携 . 例 湯 圧式 の 探 用 に より , 高 性 能 で 機能 
的 な 最新 の 強力 掘削 機 15-H% 全 漂 圧 式 パ ワー ジョ で ベル 》 

を 完成 . 画 期 的 な 2 ハン ドル 2 ペダ ル 操 作 に より , 操作 
の 手間 を 飛躍 的 に 軽減 きせ まし た . 小型 な が ら リ ー チ が 
長く , 掘削 能力 も 技 群 で す . 

その 多彩 な 作業 能力 は .、 あら ゆる 現場 で 万 能 の 威力 を 発 
揮 . 高 能 幸 で 高 収 益 を あげ る 頼も し い 和 働き 手 で す . 


収益 性 随 一 グ 
境 収 が 1 呈 -H で 実現 で きま す / 





(〈①⑪ わ 76 馬 力 の 高 出 カエ ジジ デン 


② 簡 単 な 2 ハ ンド ル 2 ペタ ル 操 作 

フロ ー テ ィング シー ル 採 用 に より , 上 下 ア 
イド ラ , ティ クア ッ プ タン プラ 軸受 は オー 
バ パ バ ホール まで 無 結 油 

④ 軽 快 で 高 精度 の エア ー コ ント ロー ル シ ジ シス テ 
ム と 油圧 の 組合 せ 

⑤) 作 動 は 全て 便利 な 油圧 式 

⑥ 自 然 で 最も 区 果 的 な 風洞 式 冷 序 装置 

〈⑦ の 大 容量 で 冷却 設計 の 作動 注 タ ンク 

⑧ 泊 圧 務 統 を 守る オイ ルフ ィ ル ター と マグ キ 
ッ ト プ ラグ を 姜 備 

92 ドジ シア デ 、 モ ーー ター,。 バル ジア お まぜ ザ サザ シリ シダ 
等 は 既に ブル ドー ザ で 定評 ある 小松 製 標 準則 

3⑬⑪ 安 全 装 置 の つい た 油圧 コン トロ ー ル バル デブ 

Q⑪ ピ ン 究 が 機械 加工 きれ た 寿命 の 長い セミ グロ 吉 誠 型 履 坂 

⑬) ス ピー ンタ ー ン の で きる 左右 独立 の 走 細 Em 2 

3 ボン プシ ステ ム に よる 迅 速 な 作 馬 ) 

Q⑬D180" の ディ ッ パ リズ スト 角 と 近 応 多 ' フ 

⑮ 長 い プ ブー ム と ハン トド ルル 結 る 大 N 人 休業 革 里 「 





< 全 油圧 パワー ショ ベル > 
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F ド ライ デ プ ダシ ブラ 

ーー ブロー ル 用 滅 連 ギャ ー 類 
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臣 水 く 掘る / 広 く 掘る / 
証 三 高く 積む / 軽 々 と 吊上げ る / 


カカ 強 い 高 出 カ エン ジン 拓 用 一 
定格 出力 7Eps/19 ロ Orpm. つね に 人 和 控 を 
和 菱 し 、 ど ん な 作業 に も キバ バリ を 発揮 する 
カカ 強い 高 出力 エー ジー を 捧 用 し まし L し 左 . 


ゆとり の ある 長い リー チーーー 
最大 撮 剖 半径 7900mm-… 作 業 範 囲 が グン と 
広く な ま し た . 広い 鞭 囲 に 漂い 揚 削 が 
で き , IO トン 積 ダ ンプ ブー の 策 込 み も ゆう 
ゆう . つね に ゆとり の ある 長い リー チチ で 
す . その 上 和信 族 回 で すか ら . 作業 能 計 が 


天 由 に 瑞 上 . 工期 拓 縮 の 夫 き な 大 力 で す . 


昌 | 


ディ ッ ン パ ・ リ スト 角 は 最大 の 
180" 一 ーー ニーーーー 

15-HH の ディ ッ ン パー リス ネト 角 は I8O". 狂い 
場所 空 障 害 物 を きけ て 作業 が で き . 土 落 
し . 離れ た トラ ッ ク ー の 積込み も 容易 . 
また ディ ッ フ バー ドル を 伸ばし た まま 。. 
山盛り の 土 が 運 …, 垂直 壁 の 掘 症 も で き 
る 非常 に 機能 的 な リス ネト 久 度 で す . 





その 場 旋 回 も 自由 自在 で す 一 
走行 機 稀 は , 左右 別個 の 走行 用 油圧 モー 
ター が それ ぞ れ 放 帯 部 を 直接 虫 動 す る 多 
油圧 式 の プロ ベル 機構 . これ まで の チェ 
ーー デー 式 と 違い , 前 進 後進 , 夫 回 り 直 回り. 
その 場 旋 回 も 自 申 自在 ., まっ た く < 能率 的 
な 走行 機構 で す . 





長寿 命 の 油 正 シリ ンダ ーーーー 
ブーム み ホ イス ネト で ディグ, リネ ト の 3 個 
の シリ ジー を (小松 標準 品 ) は 長 窒 命 の 復 動 
式 油圧 ジリ ンジ ン 安 . ビス トン ジン に は 洒 密 性 の 
高い リバ パッ キン を 使用 し て お おり, ジリ ン 
婦 の 沈下 が 少な い 利 点 が あり ます . 


提 削 量 は ニ の クラ スズ ス 最大 一 一 
ディ ッ プ パパ 容量 0.4m… ニ れ だ け 入 る ディ 
ッッ さ は 。 ニニ のみ ラス ネス に あり ませ ん を ん を. その 
上 , 撮 前 力も 技 琴 . 連 弱 地 か ら 礎 酷 な 岩 
場 ま で 。 あら 中 る 現場 で 威力 を 発揮 . 作 
業 が 目 に 見 えて は か どる 大 き な 必 業 力 で 
導 < 





特 串 仕様 

軽 作業 用 0.5m 幅 880mm 
ロー 上 ふ 用 0.4m 由 820mm 
狭 幅 有 H.17mW 幅 450mm 


| 本 爪 リ ッ パ 
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き 完 王 誰 却 設 衣 (風洞 式 冷 序 方 法 ) 


本 三 慎 ? 王 -FHHI の すぐ れ た 油圧 系 統 


自然 で 最も 効果 的 な 風洞 弐 冷 
序 方 法 

圧 柔 統 の 温度 調節 に , 空気 を 3 方 の 取 
入口 か ら 強 制 流入 きせ る 独特 の 風洞 式 冷 
寺 ] 方 法 を 採用 , 流入 し た 空気 は , 後方 か 
ら 放 出さ きれ る 間 に ジ ェ ッ ト 噴 流 と な っ て 
機器 全体 を 冷却 . 放 圭 を 効果 的 に 行い ます 
天 容 量 作 動 湯 タン ク だ か ら 機 
衣 の 低下 を 防げ ます ] 
作動 油 の 温度 上 昇 は 、 機能 を 低下 さき せる 
最も 悪い 現象 の ー つ , し か LI5-H は 心配 
あり ませ ん , 大 容量 作動 油 タ ンク 内 で オ 
イル の 牡 環 を 遅く し . 温度 上 昇 を 防い で 
いま す の で 機能 の 低下 が 起こ ら ず ., 体 止 
時 間 を 取ら ず に 2000 時 間 の 長 時 間 使 用 が 
で きま す . また 静か な オイ ル の 流れ は ス 
ラッ ジ ( 特 ) の 沈下 を よく し , オイ ル を 清 
浄 に 保ち ます の で , 油圧 機器 が 損傷 し ま 
せん . 高 収益 が あげ られ る 15 一 H の 最大 
の ボイン シン ト で す . 
冷 広 設計 の 大 容量 作動 : 油 タン ク 
作動 油 タ ンク は B05# 入 り (ドラム缶 3 
本 分 )., こ の 大 容量 の 作動 油 を 連結 きれ た 
2 個 の タン ク に 分 け , タン ク 内 の バッ プ 
ル ブ レ ー ト が , 油圧 シリ ン 婦 か ら 送 り ニ 
まれ る 熱い オイ ル ” の 流れ を コン トロ 
ー ル する の で オイ ル が よど まず 放熱 す 
よう 計 計 きれ で いま す . 

油圧 ボン プ 

油圧 ボン プ に は ブル ドー ザ の 油圧 半 置 で 
定評 ある 小松 製 標準 唱 を 使用 し て お り , 
森 酷 な 作業 茶 件 で も 十分 な 性 能 を 発揮 し 
E 生 

安全 装置 の つい た コン トロ ー 
ノレ > 由 庄 フィ バ ル プーーーーーーーーーーーーーーー 
スプ ブー ル タ イ プ ( 筒 型 ) の 3 基 の コン トロ 
ー ル 油圧 バル プ ( 小 松 標 準 品 ) に は 。 安全 
弁 と 真空 防止 装置 が 組込ま きれ , 両手 両足 
の 操 作 を 確実 に シ リン ダグ ダ 及 び ば モー ター に 
伝達 , 精密 な 作動 が で きま す . 


M1 \ 





天 口 径 の スチ ー ル バイ プーーー 
ロ 径 の 大 き な ス チー ル バ ベイ プ を 使用 . 油 
の 流通 が 良好 で 。 冷 講 効果 も 大 で す . 





使い や すい 
デー コロ テキ ロー た ル 坊 茜 一 一 
空気 正 に より エン シン ジン, み タカ ラッチ , り 9 スネ 
ト な ど を コン トロ ー ル する , 独特 の エア 
ー コ ント ロー ル 方 式 を 採用 。 操 作 が 非常 


選 移 宙 定 。 





作動 湯 は つね に 保護 され て い 


ます 

圏 マ グ キ ッ ト プラ グ を 状 置 
油圧 タン ク を 結ぶ 接続 バイ プ に , 油圧 雪 
統 内 に 混入 する 後 細 な 金属 微粒 を 取 際 
マグ ネッ ト プラ グ ( 磯 石 ) を 装置 . この 


磁石 が 油圧 機器 の 損傷 を 守り , 作動 油 を 
つね に 清浄 に 保ち ます . 





画 フ ルプ ロー タイ プ の 法 過 姜 置 

油 圧 タン ク の 左側 に 25 ミク ロン の 細か 
い ご み を 集め と る ブフ ルフ ロータ イプ の オ 
イル フィルタ 一 ( 泌 過 姜 置 ) を 凌 置 . 作 


動 : 油 は 完全 に 流 過 され ます . また 2 個 の 


フィ ルター は , 使い 捨て の ユニ ッ ト 交 換 


式 で す . 
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簡単 で 軽快 …2 ハ ハン ドル 2 ペ ベ 


の ーー ーー ーー ーー ニー ニー ニーー デ ーーー 


15-H は 簡単 な 2 ハン ドル 2 ペダ ル 提 作 。 
機械 式 と 違い 。 ハ ンド ル の も ちか え . ペペ 
ダル の 踏み か え が な く 。 運転 が グン と ラ 
み に な り ま し た . 2 本 の ハン ドル は . 掲 
削 ・ 旋 回 用 。 2 個 の フー ト ベ ダル は 走行 
用 . この 2 ハン ドル 2 ペダ ル で 作業 が 完 
全 に 行え を ます. その 上 ハシ ンド ル は 。, 軽 自 
な エアー 作動. 精密 作業 が で き , 作業 の 
ビッチ が あげ られ ます . 








還 ま 愉 な リス ズ スト アデ クシ ジョ ンジ ーーー 
垂直 レバ ー の 先端 に ある エア ーー 作動 の ハ 
ンド ル ・ グ リッ プ は , 軽快 で も ちか え の 
必要 が な く , グリ ッ プ を 所 っ た まま ディ 
グ 作 動 . リス ト 作 動 の 操作 が 簡単 に 行 な 
EE 

尚 ホ ー ン シス イィ イッチ が 手元 に あり , グリ ッ 
プ を 握っ た まま で . ホー ジニ スネ スィ ッ テ チ を 提 
まま 江 を が 全 き ます 。 
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視界 100 究 … 目 で 確か め て 作 
鞭 で き ます ーーーーーーーーーーー 
オー ペレ ビー ティ ンダ ルー ユ ム は エン ジン ルー 
ム と 切 離 され , 居住 性 も 快適 で す . 前 面 
に 風防 安全 硝子 屋根 に は 光線 防止 硝子 
を 覗い . 視界 は どの 方 向 に も 極め て 良好 
前 傾 し た 前 面 は , 足元 の 障害 物 を さけ る 
作業 に 最適 で す . 


大 」 


引 昨 
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補助 バン ドル は 精密 作業 に 最 
1 
障害 物 の まわ りり の 掘 前 , 吊り 上 ば げ 作 業 な 
ど 福 作動 を 要する 靖 密 作業 は , 補助 バン 
ドル で 容易 に で きま す . 
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前 面 の 風防 硝子 は 一 人 で 簡単 に 取り は ず 
せ . 運転 ルー ム の 下 に し まい こめ ます 


ra 題 ど つ し り と し た 安 


・ ーー 
MI 





党 作業 効率 を 約束 し ます 


拉 地 面積 が 大 きく 頑強 な 厩 帯 
特別 設計 の 強 軌 な 履 板 を 2 本 の 独特 な 結 
合 ピ ン で と め た 履帯 は 頑強 その も の . 
接地 面積 が 大 きい の で 。 つね に 安定 し た 
作業 が で きま す . 左右 履帯 部 に は . それ 
ぞ れ 別々 に 回 る 油圧 モー ター が あり ., 走 
人 本 が ユネ ユーズ に 完全 に 容 な そま す . 


で 4 nw いい 


反転 で きる 5 字形 履 概 一 一 一 一 
岩盤 地帯 の 最大 衝撃 , 軟 騙 地 毅 で の 索引 
力 の 両方 に 下 え る セミ グロ ー サ 型 の 強 
章 な 履 板 は , 独特 の 8 字形 で , 左右 反転 
し て 使え る 合理 的 な も の , 両 半 が 面取り 
され て いる の で 地面 に 切り こま ず , 操作 
が まっ た くく スムーズ. 内 側 は , 自然 排 詩 
で きる よう な め ら か に な っ て いま す . 


ま た. 結合 ピン 究 は 機械 加工 し て あり 9., 
ピン の 精度 と 相まって , ピン お よび 究 の 


摩耗 を 防ぎ 履 凝 の 寿命 を 延ばし ます . 
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偏 摩 耗 し な い 履 板 結 合 ピ ンー 一 


履 板 を 結合 し て いる ?2 本 の 硬質 の ピン は 。, 


まっ た く 偏 歴 耗 し な い 独 特 の も の , 全 浮 
動 式 で 間 脱 交換 も 容易 で す 


デー 


定 感 が 高い 


円 滑 な 走行 機構 一 - 

ジグ ザク 形 の 起動 輪 , 2 列 式 の 誘導 二 , 
6 個 の 下 転 軸 , 2 個 の 上 転 輸 が , 
円 滑 な 走行 を 支え を て いま す . 排 土 効果 も 
良好 . セル フク リー ニン グ 式 の た め 土 の 
か みみ 込 み を 少な くし て いま す . ま た プロ 


15-H の 


ー テ ディジ シグ シー ル 式 の た め , オー バ ま ポー 
ル ま で 無給 幅 





2 ーー レン アリ ング 式 ス イン シグ 
サー クル 

エイ デジ アザ サー タル は 。 ボー ルー アリ ョ ェ ゲ 
を 用 いた 独特 の 圧縮 荷重 設計 . 恒 い 荷 重 
に も 吉 ス ムー ズ . 摩 衝 に 強く , 非常 に 
玩 で す . ま た ネイ ング ダ ロ ッ みみ は 。 イン ボ 
リュ ー ト 歯形 の スプ ライ ン 方 式 . 細か い 
位置 の 選択 が スム ー ズ で , 輸送 時 に も 安 
人 です 。 
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(3) 下 転 輸 ロワ ー アイ ドラ 


⑭ 起動 輪 ドラ イブ タン プラ 


ーー ーー に ミー ーー 


ii 


プロ ペル 用 油 自 モー ター 一 
堪 右 履帯 部 に 取付 け て ある 油圧 モー ター 
は . 別 及 の レビ バー また は . フー トペ タル 


で , 前 進 後 選 


行なえ ます . 


その 場 旋回 も 自由 自在 に 





ーー ーー に 


安全 な ディ ギン グ プ ブ プレー キー 
履 革 左右 に 各個 ずつ ある 内 部 拡張 式 < バ 
ンド タイ プ の 履 整 プレ ー キ は , 常時 スプ 
US が に ま よ が セ みみ 下さ 枕 。 エア ー コ ント 


ロー ノル: で 切 没 実生 な プ ビ セー キ です. 
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| La ーー 


選 ズバ リ 云 えば 
強力 無比 で す / 


KOMATSU BUCYRUS 


m 三 ] 


央 石 の 掘り 起 し は 多 論 
アデ アスファルト の 引き は が 
し ま で で, 用 記 =『 な ら で は 
の 胡 砕 力 を 示し ます 


お まかせ 下 さき いい.1H5H な ちら 
も 何 女 で も あな た の 期待 以上 の 働き 
9 は を 2 二 に ます 。 

一 度 お 乗り 9 いた だ けれ ば 全 油 圧式 パパ 
ワー ジョ ベル の 威力 が すぐ お わな か 59 
7E ほ まま 宇 。 
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画 ホー 


特別 仕事 
画 デ ーー イ 軽 作業 用 D.5m' (915mm 
ーー ロー 吉 用 日 .4m' (82mm ) 
3 征 幅 450mm( ロ .17cm ) 
ブレ ビー ト 形 .95mm5Qmm 


ビッ みみ ボイン ント 形 


し 』 
* ーー 


圏 サ イド カッ タ 


悦 本 体 特別 仕様 


画 ウ ロー ラジ デュ ー 5Hmm 


画 ア タッ ンチ メデ ント 


画 | 本 爪 リ ッ パ 


仕様 _ 
画 自 重 In ヨ 00 KS 
画 全 開 貸 重量 117 ロ 0 kg 
画 り ルー パ 重 量 35nkg 
画 リ ーッ - ミ 半 置 
リ ツン < で 1I250( 長 き )※75( 幅 )mm 
デー 暴き 48 ロ mm 
アー ム 長き 中 還 130mm 
_ 最 大 破砕 半径 7900mm 
最大 破砕 高き 時 半径 ー 6400mm 
最 天 破砕 高き 上 BDDOmm 
掘 前 力 ( 最 夫 ) 
デイ グ シ リン ダ に よる リッ パ の 刃先 力 55 ロ 0 kg 
リス トシ リン ダ に よる リッ パ の 丸 先 力 58gn ロ kg 





+ 右 必 ミレ さ ひ 


3.0 


『 ロ 
に 3 
| 
1 
| 
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画 プ ッ ク プク 作業 
控 潮 撮り 、 破 辞 ・ 据 り 起 こ L 作 業 の 他 に 、 
ズ ッ 福 作業 が で きま す 。 


ディ ッッ * ヾ 背面 に ある フッ ク に ロー ブ を か は け 、 


下水 管 や 鉄棒 そ の 他 の 吊上げ 作業 が 容易 
に 室 間 十 宰 。 


呈 I5 昌 ディ ッ パ フッ みつ リリ 上 げ 基 重 





ーー ニー ニーーーー デ ーーーーー 一 








時 形式 

周 デ ィ ッ 容量 
周 重量 

目 接地 圧 









HL 
| 
防 
副 
交 
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最 デ ング 高き 
最高 デン ブ 始 半径 
早 夫 掘 削 部 き 
最大 揚 削 高き に お ける 静 前 半 符 
男 性 能 
走 







撮 削 度 最 


_ 握 剖 カカ 最 大 


FE 


_ オイ スト 旋回 90' 所 要 時 間 ! 


誤 -Fl 、 全 油圧 式 パ ワー ショ ベル 人 イサ 凸 様 





gd 


| 
トー915 一 


クロ ー ラ 形 全 旋 回 ディ ー ゼ ル エ ンジ ジ 堅 動 


標準 0.4m(0.5m 装 蔵 可 能 ) 


(自重 )10900kg ( 全 凌 人 秦 重 量 )1170nkg 
(所 準 6I0mm 帳 タロー ラジ シュー 姜 藩 時 )0.31kg/ my 
(75Hmm 帳 ウタ ロー ラテ シュ ー 姜 落 時 )0.25 暫 / mm 


(標準 グロ ー ラ シュ ー 姜 著 時 ) と 460mm 
(75 ロ nmm 帳 之 ロ ー ラ シュ ー 姜 次 時 ) と 59 ロ mm 


ど ご 日 mm 


ご 3 日 mm 


(60am 引 タロ ー ラ ジュ ー 美 准 時 ) 


(TEUm 女 ロー ラジ ュー 華東 可 能 ! 


228 ロ mm 
Up 
1495mm 
15mm 
=73 ロ mm 
3430mm 
了 7 ロ 0 mm 
244Dmm 
っ 5 ロ mm 
183Dmm 
510mm 
全 3 昌 mm 


唱 有 H mm 










@ . 還 km/h 


| 生日 mm 
SUmm 


7 ヨ BUUmmm 
5200 mm 
区 Hi 
44 ロ mm 
6300mm 
53 ロ Umm 





了 rr 


5n95 (26.5" 
3.7m/n ロ in 
了 730 ロ Kg 











2 了 sap 





司 機関 
入 
2 
ジン リン を デ 一 琶 一 円 径 ※ 行 竹 
夫 捧 気 量 
[ 生 能 
定 格 田 カカ | 
最 去 ト ル 宅 
箕 料 消 雲 率 
還 各 部 装置 握 造 
疫 料 補 給 姜 置 
< テテ シン 必 ラテ ラッチ 
評 回 記 と 置 | 
必 重 カ 様式 | 
旋回 ロッ ク 形 式 
旋回 サー クル 形式 
_ 旋回 ブレー キ 珍 工 
ー 垂 行商 軒 
作 重 ) 様式 
_ 直行 〔 撮 前 ) ブ プレ ー キ 形式 
走 行 輸 形 工 
起 箇 較 





ニー 中 


ュー ユエ 
周 氷 油 類 の 種類 お よび 容量 


半 。 半 衣 デジ 宅 


作 動 タタ ンジ ク 
エン ニン ジン デオ イフ ルー デデデ 


レポ ボル ビン グフ レー ムギ ャ ケー ネス | 
プロ ベル ギャ ケー ス ( 堪 右 各 ) 


准 邊 


《 全 油圧 式 パ ワー ショベル ) 





ーー ご すゞ Da 640 一 | 形 デ ィ ー セ ゼル 機関 


4 サイ クル 水冷 頭上 弁 直列 了 予 焼 定 葉 
ロー 1 13 ロ mm 
B373CG 


モー 


7BpS /1900rDBm 
34.8Km , 14 ロ TBm 
190g ロ nsh 











歯 事 ボン プ フ リ クシ ョ ン ホ イー ル 伝 動 式 
単 本 オー ババ モ セー 放 形 0 001 


王 歯 証 伝 動 内 画 歯 還 式 … 
由 庄 モー タ 堅 動 ーー “ 
スプ ライ ニタ クタ ラッチ 式 、 ビ ニオ ジロ ッ ク 
単 列 ボー ル ベ ア リン グ 式 

中 圧式 、 プ ビー キ 左 形 _ 











複 輸 式 、 つ め 駆動 式 、 フ ロー テイ ング ジー 大 寺 


複 輪 式 、 平 車 式 、 フ ロー テイ ング シー ル 付 





_ 複 輸 式 、 片 側 上 部 2 個 フ ロー テイ ング シー ル 付 


_ 下部 @ 個 プロ ー テ イィ ング ジー ル 付 
平 油 開 直 形 一 体 鋳鋼 片側 34 個 
ObtbtmII== や > うつ へ ヘ や つや ヶ ヘ へ ヘ ん 4 べ 4 
(7B0mm 装 着 可 能 ) 標 挙 61 ロ mm 
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平吉 仕様 は 予土 な てく 変更 する こと が お あけ ま す 
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